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Bekanntmachung 

über den Geltungsbereich des Europäischen rürsorgeabkominens 
vom 11. Dezember 1953 

sowie des Zusatzprolokolls zu diesem Abkommen 
Vom 2. Dezember 1968 

Dds Einoi)cii,sch(' PiiisorcjCMtikomincn \oin ll.De- 
/('inlK'f 1953 (Bundes(jos('t/.l)l. 1956 II S. 5(i3) und das 
Zuscit/prnlr)koll vom 1 1 . D('Z( inl)i'r 1953 (Rundostp'- 
sel/hl. 1956 II S. 563, 578) sind luuh Artikel 21 Abs. c 
des Aljkonimens inul Artikel 5 Abs. 4 d('s Z.iisnl/- 
[irotokolls tür 

Mdlld tim l..luni 19()8 

in Kr<itt qi'troten. 

Diese Bekcinntmtuliinui ('r()ehl im AnschluR nn di'e 
Bokdiintnidcluinq vom 15. Mtii 1968 (Bundesqoset/- 
bldtt 11 S. 528). 

Bonn, den 2. Dozeml)ei 19()8 

Der B u n d e s m i n i .s t (' r des .A u s w d i t i q e n 
In VerlretuiK) 

L d h I 









